VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI DI MIRANO 




DOMENICA 7 
DICEMBRE 2014 



CASERMA, 
APERTA 




ORE 14.30 APERTURA DELLA CASERMA 
AL PUBBLICO 



ORE 15.00 CERIMONIA DI APERTURA E 
ALZABANDIERA 

ORE 15.30 DIMOSTRAZIONI PRATICHE E 
SIMULAZIONI DI INTERVENTO 



A SEGUIRE DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 
2015 DEI VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI DI MIRANO E 
RISTORO PER ADULTI E BAMBINI 



ORE 18.00 CHIUSURA DEI FESTEGGIAMENTI 



NUMEROSI 



VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
PRESSO LA NOSTRA CASERMA 
DI MIRANO - VIA PETRARCA N° 



fh 





VIGILI DEL FUOCO 

VOLONTARI DI MIRANO 



